Utilizando el Teorema de Norton, resuelva los siguientes ejercicios. 


1.- Encuentre el circuito equivalente de 
Norton externo a RL en el circuito de la 
figura. Use el circuito equivalente para 


encontrar [1 para el circuito. 
Ri R; a 


2.- Encuentre el circuito equivalente de 
Norton externo a Rz en el circuito de la 
figura. Use el circuito equivalente para 


encontrar [1 para el circuito. 
R¿=300 , 


3.- Encuentre el circuito equivalente de 
Norton externo a RL en el circuito de la 
figura. Use el circuito equivalente para 
encontrar [1 para el circuito. 
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4.- Encuentre el circuito equivalente de 
Norton externo a RL en el circuito de la 
figura. Use el circuito equivalente para 
encontrar [1 para el circuito. 


5.- Halle el equivalente de Norton del circuito de 
la figura. 
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6.- Halle el equivalente de Norton en las 
terminales a-b del circuito de la figura. 
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7.- Para la red de la figura, determine el 
equivalente de Norton. 
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8.- Obtenga el equivalente de Norton del circuito 
de la figura a la izquierda de las terminales a-b. 
Use el resultado para hallar la corriente i. 
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9.- Dado el circuito de la figura obtenga el 
equivalente de Norton visto desde las terminales: 
(a-b) y (c-d). 


60 


10.- Use el teorema de Norton para hallar Vo en el 
circuito de la figura. 


12kQ 2kQ 10kQ 
ANN AAN AAN 


36 V 24kQ 3mA 1K23 y 


11.- Determine el equivalente de Norton en las 
terminales a-b del circuito de la figura. 
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12.- Para el circuito de la figura halle el 


equivalente de Norton en las terminales a-b. 
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13.- Obtenga el equivalente de Norton en las 
terminales a-b del circuito de la figura. 


20 


14.- Encuentre el circuito equivalente de 
Norton externo a Rz. Use el circuito 
equivalente para determinar /1 cuando RL 
=20 kQ y cuando Rz =50 k(. 
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15.- Encuentre el circuito equivalente de 
Norton externo a RL. Use el circuito 
equivalente para determinar [1 cuando 
Ri=10 kQ y cuando Rz =20 k0. 
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